お客様ご相談窓 □ 


曰立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたちのの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


修理などアフターサービスに関するご相談は 

エコー センターへ 

TEL 0120 -3121-68 
FAX 0120 -3121-87 

(受付時間）9 : 00〜19:00 (3 日已曰） 

携帯電話、 PHS からちご利用でさまず。 


商品情報やお取り扱いにつし、てのご相談は 
お客様相談センターへ 

TEL 0 120-3121-11 
FAX 0120 -3121-34 

(受付時間）日:00〜 17:30( 月〜±) • 9:00〜 17:00( 日’祝团 
年末年始は休ませていたださまず。 

携帯電話、 PHS か日ちご利巧でさまず。 


• 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓□にて各地区のサービスセンターをご紹介させていたださます。 
参お客様び弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録冷を音など）させていただ 
くことびあります。 

• ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことびあります。 

参修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガキを送付させていただくことびあります。 
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愛情点検 


口 


♦長年ご使用の冷蔵庫の点検を！ 


•電源コード、プラグび異常に熱い。 
•電源コードに深い傷や変形びある。 

こんな症状は •焦げ臭いにおいびする。 

あ0ませんか •冷蔵庫床面にいつをおびたまっている。 

•ピリピリと電気を感じる。 

• その他の異常や故障びある。 



故障やま故防止のため、コンセントか5 
電源プラグをはずして、必ず販売店に、 
点検‘修理をご相談ください。費用など 
詳しいことは販売店にご相談ください。 


廃棄時にごを意願います 


2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様びご使用済みの;令蔵庫を廃棄される場合は、収集-運搬料金と再商品 
化等料金 （ U サイクル料金）をお支払いいたださ、対象品を販売店や巿町村に適正に引さミ度すことびまめられています。 


お客様 メモ ■ 

お買い上げ曰 

年 月 

曰 

型式 


S 

購入年月日■購入店名を 
記入して < ださい。ヴー 
ビスを巧頼されるとさに 
便利です 。 msk 

愿 L 

贈入店名 

V 


電話 

( 

) 

> 



#日立アプライアンス株式会社 
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安全のため 

安全上のご'ま意 


使いはじめ 

使いはじめ 
据え付けのしかた 


ご使用方法 

特長と食品の貝モ蔵場所/ 

ノンフロン冷蔵庫について 

温度調節 

冷蔵室 

野ま室 

冷凍室 


お手入れ 

部品のはずしかた.取り付けかむ 
こんなときには 
お手入れのしかた 


ご注意と点検 

故障かな？と思ったら 
移動•運搬のしかた/仕様 
保証とア フターサー ビス 
お客様ご相談窓口 


HITACHI 

Inspire the IMext 



慶庭用 


contents 


取扱説明書 



型式 

R-27ZS 


このたびは日立冷凍冷蔵庫をお買い上げいたださ、まことに 
ありびとラございました。 

このを凍冷蔵庫はま庭用です。業務用や食品収納 L ソかの目的 
にはご使用にな5ないでください。 

この取巧説明書をよくお読みにな0、正しくごほ用くだをい。 

お読みになつたあとは、保証書ととちに大切に保巧してくだ 
さい。 


「安全上のごま意」 P .2 〜4 

をお読みいたださ、正し< 

J 

お使いください。 



ご購入後、初めてお使いになるときは、 
をえるまでに時間びかかりまず。 

庫内び;令えるまでに、約4時間から24時間じ(上かかる 
ことびありまず。 r ~» P . 已 ) 

収納できる食品の高さを守り、食品は 
ずき間をあけて収納してください。 

食品を無理に詰めると、食品や袋びはさまり、半ドアに 
なり、;令えび悪くなったり、氷びできなくなる原因にな 
りまず。 [- .已，1吕，13 ] 


を全のため 


使いはじめ 


ご使用方法 


お手入れ ご注意と点検 



























































お使いになる人や他の人への危害、財産への損害をモ然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明 
しています。 

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を、;欠の表示で区分し、説明していまず。 


| A 警告 

この表示の欄は、「死 t または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 

么ま意 

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」 
内容です。 


■お守りいただく内容の種類を、巧の絵表示で区分し、説明していまず。(下記は絵表示の一例でず) 


0 

、 

このような絵表示は、してはいけない r 禁山内容です。 

1 〇 


このような給表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 


A 警告 


据え付けるとを 


■アース（接地）を確実に行ラ 



巧障などによる漏電により、感電す 
ることヴあります。 

• アース エ事は、化す販売店 I こ依頼 
して<ださい。 （ IT す7ぺージ） 


■湿気のをいところや水のかか 
るところには据え付けない 



電気絶縁が悪 < なり、感電や义災① 
原因になります。 


■地震などによる転倒防止の処 
置をする 



転倒し、けがの原因じなります。 
( CF 6 ページ） 


—電源や電源プラグ•コードは 


■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や 
交流100 VLU がでの使用はしない 



他の器具と併用すると、分岐 
コン t ントが異常発熱して巧 
义する原因になります。 
•定巧15 A しツ上①コン tz ント 
を単独で使用して < ださい。 
• タコ足配線、延長コードは 
使用しないで < ださい。 


■電源プラグのほこりは定期的に取る 



電源プラブじほこりなど巧たま 
ると、湿気などで絶縁不良とな 
り、义災①原因になります。 

•電源プラグを抜き、乾いた巧 
で拭いて < ださい。 


画電源コード-電源プラグを破損するようなことはしない 

/傷付けたり、加工したり、熱器具 I こおづけたり、無理に曲げたり、朽じっちり、、 
1引っ張ったり、重いちのを載 e たり、を扇庫で}甲しつけたり、ま打たりしない 。 j 

傷んだまま使用すると、感電， 
ショート•义おの原因じなります。 

•電源コードや電源プラブの修巧 
は販売店にご相談 < ださい。 



■電源プラグはコードび下向をになるよラにし 
根元まで確実に差し込む 



逆に差し化むとコードに無理びな 
巧り、 シヨー ト•過熱し、感電•巧 
义①原因になります。 

差しのみび不完全ですと、感電や 
発熱による义お①原因になります。 


■めれた手で電源プラグの巧き 
差しはしない 

喔） 

めれ手禁止 

感電の原因じなります。 


■を蔵庫のお手入れの際は必ず 
電源プラグを巧く ^ 

を 

感電やけ巧をすること t \\ 

巧'あります。（にぶ16ぺージ） 
♦化すプラグを持って巧いて < ださい。 


■電源コードはを蔵庫背面の機 
械部内に配線させない 

0 

禁止 

電源コート 
原因になります。 




謝き 



巧巧にごいて (可燃性ガスをほ用していまずので、巧のことにごを意ください。） 


■を蔵庫本体にねじ等の鋭利な 
ちのでを媒配管を傷付けない 


0 


禁止 


可燃性のを媒を使用しているため、漏 
れると発义•爆発の原因となります。 


■を媒配管を傷付けたときはを 
蔵庫から離れ义気や電気製品 
の使用を避ける 


〇 



傷付けたときは窓を開けて換気し、販売 
店または修巧受付窓 □ 01 20-31 21 -6 引こ 
ご連 I 各ください。 


■を蔵庫の周囲はすき間を空け 
て据え付ける(に76,7 ぺータ 


〇 



冷媒巧漏れた場合 I こ蒲留し、発义•爆 
発の原因じなります。 


■庫内なは指定のをのを使い、 
ゆるみなくしっかりねじ込む。 

©意 

万一、ち媒ヴ庫内に漏れた場合、発 
义•爆発の原因じなります。 

• 交換の際は化す電源プラグを抜い 
て < ださい。感電やけ巧をするこ 
とがあります。 

ふだんご使用のとを 

■を蔵庫の上に水を入れた容器 
を置かない 


■庫内では電気製品を使用しない 


S ) 


禁止 



冷媒巧漏れると、接点①义花により 
発义 • 爆発の原因となります。 


■廃棄処分するときは販売店や 
巿町村に引き渡す 

夕 


〇 



冷媒げ漏れると発义 • 爆発の原因と 
なります。 





水めれ禁止 
こぼれた水で電気部品の絶縁巧悪 
<なり漏電し、义災 • 感電の原因 I こ 
なります。 


■を蔵庫の上にちのを置かない 




禁止 



扉の開閉などで落下し、けがをする 
ことがあります。 


■薬品やぎ術試料を保をしない 


0 


禁止 



厳しい管理の化要なちのは、家庭巧 
冷蔵庫でななできません。 


■引义しやすいちのは入れない 


Q 


禁止 



ベンジン.エーテル . L P ガス•シ 
ンナー•接着剤などは引义爆発す 
る盾険があります。 

■扉にぶら下がったり引き出し 
扉に乗ったりしない 


■可燃性スプレーを近<で使わ■本体や庫内に水をかけない 
ない 







水めれ禁止 



電気絶縁巧低下し、感電’义災の原 
因になります。 


0 


禁止 



倒れたり、手をはさんだりして、け 
がをすることがあります。 


禁止 

ドアスイツチなどの電気接点①义 
花で引义する后険があります。 

^廃棄ずるとき 

■ リサイクルのとをなど保管時の幼巧閉じ込みび懸念される場合は 
ドアパッキングをはずず 


〇 


幼児が閉じこめ5れると后険です。 
• ドアバッキングは弓 I っ張ると外れます。 



ま全上のご注意を全のため 
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をしをのとを 

■製品の異常や故障のときは 
電源プラグを巧き運転を 



感電やけ巧をすることがあります。 


A 警告 


■分解•修理•改造は絶対にし 



巧义したり、異常動作してけがをす 
ることがあります。 

• 分解’修理が！险要なときは、販売 
店へご相談 < ださい。 


■可燃性ガスび漏れているとき 
はを蔵庫に触れず窓を開けて 
換気する A 

〇 苗 

ドアスイツチなどの、電気接点の 
义花で引义爆発し、义災や、やけ 
どの原因になります。 


A 注意 


ふだんご使用のとを 

■ジャンボダブルポケット前列 
には底まで入らないビン類 
は入れない 


禁止 


なし' 



大きなビン類などを無理に入れると、 
扉開閉時に落下し、けだをすること 
巧'あります。 


■食品は棚より前に出さない 


0 

禁止 



ビン類などが弓 I っ掛なつて落下し、 
け巧をすること巧あります。 


■を凍室にビン類を入れない 



中身巧まって割れ、けヴをすること 
があります。 


■を蔵庫底面に手を入れない 


■におったり変色した食品は■を凍室の食品や容器をめれた 



清掃するとき、底面にずを入れると 
鉄板でまを切ることがあります。 


食べない 

0 



禁止 

腐敗により、病気①原因 I こなること 
巧'あります。 



凍傷になることがあります。 
(特に金属製のちの） 


■ 2 つムソ上の扉を開くときや 
他の人びを蔵庫に触れている 
ときは扉で指をはさまない 
か確かめる 


扉と扉のすきまに指をはさみ、けが 
をすること巧あります。 



■引き出し式の扉を閉めるときは 
上面を持たない 


S ) 

禁止 


山 




扉の上面を持って閉めると、指をはさ 
んでけがをすることヴあります。 


■最下段の引き出し扉を開ける 
ときはを蔵庫に足を近づけ 
すぎない 

(S 

垃止 

扉を弓 I き化したとき、足の甲などに 
当たり、け巧をすることがあります。 



^巧動•運搬のとま ■ 

■を蔵庫背面の機械部に手を入 
れたり圧縮機に触れない 


接触禁止 

高温ですので、やけどやけだの原因 I こなりま 
す。特じ幼児巧手を曲れなしけうに、据え付 
け場所や据え付け方向にミ主意して<ださい。 



■傷付をやすい巧の上ではを蔵庫 
下部の移動車輪は使用しない 

Q 

@止 

移動車輪により床材を傷付けること巧 
あります。 

• 傷付きやすい床ではな護用の板など 
を敷いて < ださい。 



■運搬するとさは 
運搬用取っ手を 
持っ 〇 

取っま L ツ外を持つとまガすべってけ巧を 
すること巧あります。（0，18ぺージ) 
•まを上、2人社で運搬して<跡、。 

• イラ]卜①よう I こ、扉を比して運搬してくださし、。 
• 取っ手をクし-ン等で貼ないでくださし、。 



尴 03© 



ち蔵庫は、「貪品の鮮度をよ < するちの」ではな <、あ < までち「食品ガ傷おことじある程度①ブしーキをなけ 
るちの」です。取扱説明書にがって正し < 使用し、適切な食品管理を/らガけて < ださい。 


はじめに 


〇 


庫内を清掃する 

しめ目せた柔 5 ない巧で清掃する。 
♦冷蔵室扉ポク、ソト付近に 
小ちな巧巧空いています 
巧製造上む要なものであ 
り、異常ではありません。 

翻 





m 


専用コンセントに接 
続する 

電源100 V 

を開始します定格1巳 A じ Lb 

庫内巧をえてし、る 
場含は、 10 分後じ 
運転を開始します。 


据え巧け討くじ 
専用]ジわ卜に 
接続できます。 


© 


庫内び巧分をえてか5 
食品を入れる 


〇 


冷蔵庫の周囲①温 
度が、食品の状態 
じよって庫内げ十 
分に冷えるまで約 
4時間方'ら長し^と 
きじは24時間が上 
けなること灯'あり 
ます。 


上手な食品 
の入れかた 


すを間を空ける 

詰め過ぎると、を気の流れ 
び悪<なります。 



を気ののき出し口を 
ふさびない 

冷気の流れび悪<なります。 
また、食品巧凍ることヴあり 
ます。特に生飲おを奥に入れ 
ると破裂すること巧あります 
ので、十分を意してくだちし、。 

レ 



食品は清潔に 

貸品じは、意外じる<の 
巧れ巧付いています。 



を5閉して 

ラップや密閉容器を利用す 
れば、乾燥やじおい移りを 
防げます。 



食品はをましてか5 

温ない食品を入れると、庫内 
①温度巧上巧り、電気代①ム 
グじなりますので、をまして 
0己入れることをおすすめし 
ます。 



新たな食品を重ねない 

をえていた貨品①温度巧上 
巧’ります。 




こんなとをには ほし、はじめ 

i - i 

グ 

庫内びにおラ 

プラスチックやドアパッキングの臭いのせいです。 

庫内巧冷えると徐々じみな< なります。 

扉を開けるとをしむ音がずる 

扉を開けると庫内温度の変化じより部品けきしみ、ピシッと音巧しま 
す。また、扉巧閉まっていても同様の音巧すること巧あります巧、異常 
ではありません。 

J 


ま全上のごま意を全のため使いはじめ使いはじめ 


且 













































































































































本を蔵庫は屋内で使用してください。 





ムダな電気代や 
騒音をおさえるためじ、 
正しく安全な据え付けを！ 
万一の地震にそなえて 

• 背面の左ちじ冷蔵庫巧転倒防止ベルトを掛け、先端を丈夫な 
壁辟柱に固定してください。 

別売品：部品番号 R —826 CV 300 (1 本入り）を2個ご使庙ください。 
詳しくは販売店じごネ目談 < ださい。 

周囲に巧分な放熱スペースをあける 

最ほ左も 2cm 似上、上部1 0cm 似上 

• 冷蔵庫は食品を冷和すたが、周囲な5熱を逃がしています。 
効率良く冷作すためじ、周囲に充分なすき間を空けてくだ' 
さい。また、万一冷媒げ漏れた塌含、滞留し発义’1 爆発の原 
因じちなりますので、最低でち左ち 2 cm 上、上部 10 cm 
上（冷蔵庫の天井面なら）のすき間を空けてください。 

• 本体側面中央では、表示寸法よ U 若干大きがになっていま 
すので、放熱細率のたがじち据え付け寸法は余裕をちって 
ご準備ください。 

• 背面は壁に付け 5 れますげ、振動音がするときか、 壁の巧質 

によって変色ずる恐れがあるとき （圧縮《周辺の空気げ 

す、コリを伴って上昇するたが）は、壁な5離して<ださい。 

• 冷蔵庫の上に、ちのを置なないでくだ'さし、。 


熱気 • 直射日光の当た5ないところ 


• を固)力の化下をおさえ、電気代のムグを防ぎます。 

• 直射日光はプラスチック部分の変色の原因にもなります。 


湿気が少なく、風通しのよいところ 


• ちびの発生をおちえます。また電気代のムダを防ぎます。 
※硫化ガ:瞳出の温泉地区等に据え付ける攝含は、配管の 
防さ以処理げ必、要となる掲含げありますので、あ 5 なじ 
め販売店じご相談ください。また、方'ス害じよる故障は 
保証のお象外となります。 

床び丈夫で水平なところ 

♦巧のよラな場所では、丈夫な板を敷いてな白あえ付けて < ださし、。 
-冷蔵庫底面の熱じより S 色する恐れのある、じゅラたん■畳 
•フローリング’塩化ビニール製の床材など。 

(量場じは、床面巧日日〜日日で I こなることな'あります。） 

-冷蔵庫本体灯'傾 < 恐れのある、柔己ない床 • 弱い床など。 



朽じ 4 本 
(ベルトに同巧)' 


- - - 

- 一 




つ 


ベルト 



TOcm が上) 


冷蔵庫の 
天井面な5 


2cm 

、(左ちとち) 


驗 


固定のしか 


n 


扉の平行調整は 




むす調節脚を床じつけ、水平に固定して < ださい。 
扉下が U • 騒音 • 振動を防止します。 


4 


脚力 A '- の両端を持ってま 
前に強< 弓 I いてはす’す。 

調節脚（左ち）をち巧の方向 
に回して下げ、)ち蔵庫を固定 
する。 

左ちの調節脚を、冷蔵室扉な 
平行になるよラ調整する。 

脚カバーのツべ部(左社を 
冷蔵庫本体の取り巧け巧 I こ 
差し込み、取り付ける。 


調節脚 
取り巧け巧 


、ソベ 



脚カバー 


I 左側ガ下ヴっている場合 


調節脚左 


」|1節脚ち I 


I ち側ヴ下巧っている場合 


I 調節脚左 I 




調節脚ち 


I 調節脚左 I をち印のち向に 
回して調整してくだちい。 


巧 

I 調節脚ち I をち印の方向に 
回して調整して < ださい。 

•調節脚を回す量は、扉段差 1 mm じつき1回転を目まじして<ださい。 
♦を鼠庫本体ヴ床じなじみ、扉ガ平行に直るまでに、ある程度の 
日数 （1 〜5日）ガななる場含ガあります。 

• それでち傾きが直己ないときは、別売品 r 扉調整プしート」 

垣 B 品番号 R - Y 6000 500) をあ使い<だちい。 



シールネオ 


お願い 

• 冷蔵庫背面下部の機械室パイプには、端面処 
理①ためじシール材が貼り付けてあります。 
けガをする要因とな U ますので、このシール 
がは剔ガさないで < ださい。 


アース （接地） について 

巧一の感電防止および雑音障害を防<ために、 
アース（接地）することをおすすめします。 

特に、巧のよラな場所 I こおえ仙ブる場合は、むす 
アース をして < ださい。 

• ±間や洗し U 暑の床など水気のあるとこ S 。 
♦地下室など湿気のあるとこ5。 

•その他水気や湿気のあるところ。 

♦アース端子がある場合 

アース線を;ち蔵庫の背面 I こ向巧って左下のアース 
取り付けねじ（©記号）と電源〕ン t ントのアー 
ス韶子に接続して < ださい。 

アース取り付け村じ専用コン t ント 

交流 loov \ 

定巧 ISAJ ；! 上 


アース端子 



アース線 
J (銅線直径1 .6 mm ) 


別売品：「アース線に 5 m )」 

部品き号 NW -60 R 6 052 

>アース端子がない場合 

お買い上げの販売店にアースエ事 （ D 種接地工事- 
ち料） を依頼して < ださい。 


接続してはいけないとこ5 

I 水道管憾電①盾晩 
>方:; I 管（爆発①后険 
I 電話線や避雷針のアース（落雷のとき盾;険) 


♦特に水気の多いところに据え付けるとき 

アースの 他に漏電し や 断器の設置巧義務づけ 5 れ 
ています。詳し<はお買い上げの販売店にご相談 
<ださし、。 



■ を媒回路（配管）を傷付けない 

可燃性のを媒を使用しているため、漏れると発义 • 爆発の 
原因となります。 

■ を蔵庫の周囲はすき間を空けて据え付ける 

冷媒巧漏れた場合、蒲雷し発义 • 爆発の原因となります。 


お願い 

>冷蔵庫の設置状況により、電話機•インターホン-ラジオ•テしビなどに雑音ヴ入ったり、映像ガきしれたりするこ 
とガあります。このよラなときは、を蔵庫の本体および電源コードと他の機器をできるだけ離し、 冷蔵庫をアース 
(接地）ずることをおずずめしまず。 を蔵庫の影響を受ける距離は、電波や設置の状態によ U 異なります。 


据え付けのしかた使いはじめ 
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〔〔約1〜目巧 


を蔵室让•中獻 


調理した食品がビン结食品など 

(に？10ページ） 


冷蔵室（下段） 


加工食品、みそや漬物など 

(じす10ページ） 


温度調節タィャル 


(0"9ページ） 


〔〔約1〜6°^ 


ラるおいチルド ルーム 


チーブなど（に f 10ぺージ） 


野菜室 


野まや<だものなど 

(が12ページ） 


〔〔約3〜7み 


[|-20-18 t > 


を凍室 


アイつ■クリームが冷凍食品など 

(にす13ページ） 


ポケット（上段） 


(にす11ページ） 



[〔約1〜目巧 


1 

、 

J 


1 

) —— 

K 

J 

\ 



1 


1 

1 . 1 


ポケット（中段) 


(が11ページ） 


ジャンボダブルポケット 


[ C 約1〜目巧 

脚〜目が 


奥のポク、ソトじは、2 L ①ペットボトル 
など大ボトル類 

手前のポクットじは、中小ボトル類 

(に F 1 1ページ） 


ナタチタンで除菌カアップ 

ナノチタン除国 

優れた除菌効果を発揮する酸化チタン 


* 温度は、周囲温度30 C 、 各室温度調即を「中」 
じして、食品を入れすに扉を閉め、安定した 
ときの目安です。 


ドアアラーム 

ドアの開放が態ガ1分上になると、下表のよラにアラームガ鳴り、 
ドアガ開いていることをお知己せします。 


扉の開放時間 

アラー ム音 

1分後 

ピーッピーッピーッ 

2分後 

ピーッピーッピーッピーッピーッ 

3分後擲ま 

連続で鳴り続けます。 


ドアアラーム機能は、冷蔵室じついています。 
(野菜室、冷凍室じは対応していません） 


(T 


ノンフ□ンを蔵庫に 
ついて 


この冷蔵庫じは)令媒たけ断熱材にフ□ンを使用だす'、炭化水素（タンフ□ン） 

を使用しています。炭化水素は、ォゾン層を破壊せす地球温暖化への霞響も非 
常じみない、 i 也球環境に配慮した物質です。 

タンフ□ンを媒は可燃性です。を媒は;令媒回路に密封されており、通常のご使 
用で漏れ化すことはありませんけ、巧巧 一、 冷媒回路を傷付けてしまった場合 
は、义気-電気製品の使用を避け、窓を開けて換気して <ださい。 

その後、販売店または修理受付窓 □ 「0120-3121-68」じご連絡ください。 




V 

- ぶ 

自動霜取りについて 

(霜取り操作は不要です） 

i - 

•冷ま日器じついた霜は自動的に解けます。解けた水は蒸発皿じたまり、自動的に]' 
蒸発します。 

• JIS (日本工業規格）では、霜取り中およ打霜取り終3後の冷凍負荷温度（貨品 
温度）の上昇巧日で以下と規定されています。 

--- h 


ドアアフ—ム入/巧 J 

ドアアラーム音を止めることができます。 

み 1) アラームを止めるとまは 

<》) 再びアラームを鳴6ずとまは 


を蔵室ドアスイツチを押したまま、を蔵室温度調整 
ダイヤルを"弱"一"強"の順番に回してください。 
("ピピッ"と音びずれば設定完了でず。） 



を蔵室ドアスイッチを押したまま、を蔵室温度調整 
ダイヤルを"弱"一"強"の順番に回してください。 

(" ピーッ"と音びずれば設定完了でず。） 

• お買い上げ時はアラームが'鳴るが態 I こ設定ちれています。 

• 電源プラグを抜き差ししたり、停電復帰した後はアラームガ 
鳴るが態に戻ります。 


ぉ願ぃ 冷蔵室、うるおいチルドルーム、野菓室の食品が凍結する場合 

>ち蔵室ブイわルを"弱"にして<ださい。 

>冷蔵室ブイわルガ"強"のときは、"中" I こ戻して<ださい。特に"強"設定時には食品ガま結しやす<なります。 

>るなど、周囲温度ガ5で下のときは、各ダイわルを"弱" I こすると、まりに<<なります。 

野菜室の底面 I こ葉ちの類を寝なせて入れた場合、まれに凍結することガあります。食品包装用卜しイなどを敷いて入 
れて < ださし、。 

嚴菓室は容器の周りな邑間接的じち巧しており、容器底面の温度ヴ低<なっているためです。） 





強 

"中’’より約 2° C 低くなります。 

中 

約-20-18で 

弱 

"中’’より！]2°搞くなります。 



参ダイヤルを‘‘強’’または‘‘現’’にしますと、うるおいチルド 
ルームの温度もそれに応じてほめまたは富めになります。 

参ポク、ソトは上表の温度より若干高めじなります。 

参夏場の特に暑い時期に扉開閉を〇んぱんじ斤ラと、アイス 
クリーム巧柔5な<なること巧あります。その場合は)ち凍 
室グイわルを"強"でお使い<ださい。 


冷蔵室•冷凍室は通常、『中』の位置でお使いください。 

温度を変えたい場合はグイわルを回し、お巧みの位置 I こ台わだて<だちい。 



強 

"中’’より!] 2° C 低くなります。 

中 

約1〜6で 

弱 

"中’’より！]2で高くなります。 



温度調甚口 


特長と食品の貯蔵場所 


温度調節 




{互 

巧 

给 


ご使用方法 












































































































































































冷気吹き出し □ 


ランプ カバー 


庫内な 


(ランプカバー内） 




让段)/高さかわるん棚冲啟 


高ちなわるん棚は食品の高ちや使い方に合わせて 

調節できます。 

参棚の奥をみし持ち上げ、 

手前に弓 I き化すと取り化 
せます。 

参お巧みの位置に合わせ、 

棚を奥面に当たるまで押 
し込んで下ちし、。 

参ラすいん棚、高ちなわるん刷じは1 3 kg な上のちの 
を載せなし^でください。棚巧変形したり、割れたり 
することな'あります。 





るおいチルド ルーム 


チルド チーブやヨーグルトなどの貪品のおいしちや鮮度を保つ、約1で付近の温度帯です。 

お願い 

>チルドクース①開閉は、図のようじ取っ手部を持って行なってくだちい。取っ手部 L 乂外にまをなけて巧なうと、 
指をはちんでけ巧をすることげあります。 


※この刷には 13 kg な上のちのを 
載だないで < ださし、。 

棚巧変おしたり、割れたりする 
こと巧あります。 

チルドクー3 



段差 


参冷蔵室扉を閉めるときは、チルドクースを巧し込んだ状態で閉めてください。チルドクースを弓 I き化した状態 
で扉を閉めると、チルドクースや食品を破損することがあります。 

♦チルドクースには 4.2 kg な上のちのを入れないでください。割れることだあります。 

♦チルドクースと上の棚との間は 1 cm 捏度①すき間巧空きます。これは低温を維持するためじ化要なすき間で、 
異常ではありません。 


曲 


冷蔵室 




つ 



>卵クースじは、卵を巿販①パックのまま入れる 
こと巧できます。 



卵クース 


>卵クースを裏返しじすると、小物ポクツトとし 
てち使えます。 



卵クース 


を 

蔵 

室 




A 注意 


■ ポケットに不を定で倒れやすいビン類や生類を立てて入れない 

落下して、け巧の原因じなります。 


■ ジャンボダブルポケットにボトル類を無理に入れない 

扉の開閉でポク、ソト巧はすれたり、ボトル類巧落下して、け巧の原因じなります。 


■ 棚はミ夫め5れた位置ムソがでは使用しない 

棚のスト 、ソ パーけき0す、棚や食品巧落下しやす<なります。 


お願い 


参 ラすいん棚•高さなわるん棚にビン類や食品容器を載せる場合は、庫内むを覆っているランプカバー 
に強 < 突き当てないで < ださい。 ランプカバー ガ割れること巧あります。 

• ち気吹き出し□付近は温度ガ低<なるので、化分のをい食品やち飲料は置なないで<ださい。凍結し 
たり破損する恐れ巧あります。 

参 ラるおいチルドルームの前にはちのを置巧ないで<ださい。チルドクースとジゎンボブブルポクット 
の間にはさまれて、半ドアとなったり、クースや食品を破損することガあります。 

参 ラるおいチルドルームじ保をする食品の量や種類（水分のをい貪品等） I こよってはクース内に結露•ま結す 
る場合巧あります。気になるときは乾いた巧で拭き取って<ださい。また、貪品のま結を防ぎたい場含には 
を蔵室ミ品度調節ブイわルを"弱"じ設定して頂<巧、あるいは貪品を)ち蔵室 I こおし替えて保をして<ださい。 
参 ラるおいチルドルーム①温度を下げたい場含は、を蔵室ミ品度調節ブイわルを"強" I こしてください。 

♦肉 • 魚を保をするときは、を蔵室温度調節ブイわルを"強"にした上で、チルドクースに保をしてくだちい。 


m 


ジャンボダブルホケッ 


ポケット（中段) 


ポケット（上段) 


■猛! ii でたっぷ則又納できる 


ご使用方法 











































































































野棄室 




•スライド/」、物クースをはす' して使わないで < ださい。野菜室の温度 
巧低 < なること巧あります。 

•スライド/」、物クースじは1.日 kgL 乂上①ものを入れないで<ださし、。 
クース巧変おしたり、割れたりすること巧あります。 



野菜ケース 


•野菜クースじは 9.7 kg な上のもの 
を入れないで<ださい。クース 
巧変形したり、割れたりするこ 
と巧'あります。 

•野菜クースじ食品を入れるとき 
は、スライド小物クースの下面 
より上に食品巧化ないようにし 
て < ださい。食品やスライドル 
物クースを破損すること巧あり 
ます。 


输側) 


野菜クース 



A ミ主意 


A 警告 

■ 野菜室の扉を閉めるとさは上面 
を持たない 

扉の上面を持って閉めると、指をはさんで 
け巧をすること巧あります。 j 


■ 野菜室扉を引を出した状態で扉に乗つ 
たりぶ！5さびつたりしない 

冷蔵庫が到れたり、扉なはす'れたりしてけ巧をするこ 
とがあ U ます。 


お願い 

• 野菜の量や種類じよって、スライド小物クースの底面や野菜室天井に結露すること巧あります。気になるときは乾 
いた巧で拭き取って < ださい。 

参水洗いした野菜は、よ<水気を切って0台入れて<ださし、。 

参長ねぎ•じ邑-わけぎなど、他の食品へのじおい移り巧気になるものは、ラップをして保ちして < ださし、。 

• 野菜室に入れた野菜ガ乾燥する場合は、ラップをして<ださい。 

• 周囲温度巧5で U 下のとき、野菜クース底面巧凍結する場合は、冷凍室ブイわルを"弱"じして<ださい。 


ま室の性能 


この冷蔵庫の冷凍室①肿能は i ! t***J (フォー3ター)です。 

) 令凍室の性能は、日本工業規格 （ J に C 9607) じ定め己れた方法で 
試験したときの、)令凍負荷温度（食品温度）じよって表示しています。 

■ J にの試験方法は次の通りです。 

♦冷蔵室の温度巧0でな下とな5ない範囲で、最も低い温度じなる 
よ温度調節をして、試験を行います。 

• 冷蔵庫の据え巧け場巧の温度は、1日〜30での範囲を基準としてい 
ます。 

• 冷凍室定格内容積1 00 L 当り 4.5 kg し义上①食品を24時間し义内で 
- 18でな下に凍結できる性能の;令凍室を、フオースター室として 
います。 


記 号 

Kli *** J フォースクー 

ホ凍負荷温度 
(食品温風 

-18でな下 

市販を凍食品の 
巧蔵期間の目安 

約3力月 


■ 市贩ホ凍食品の，軒蔵期間 

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類 • 店頭で 
①貯蔵状態 •) 令蔵庫の使用条件などじよって 
異なりますので、一応の目まとしてご覧<だ 
ちし、。 


旧 



製氷皿（フタ付き）プラス，町氷ケース 



どこでもアイス t 、 ソトは、スライドクース•下段クー 
ス①どこにでち置 < ことびできます。 

フタ製氷皿 

♦どこでちアイス t 、 ソ 
卜は、上段の左側の 
位置じ置いたときに、 
比較的速<製氷でき 
ます。 




•製氷中のどこでもアイス tz 、 ソト①移動やクースやド 
ア①引き化しは静灯に巧って < だちい。製氷皿の水 
巧こぼれたり、表面に凹凸などのある乂巧できるこ 
と巧あります。 

•製氷皿は図のよラな方向に 
折り曲げないで < ださい。 

割れること巧あります。 

• お氷クースで製氷しないで< ださい。割れること巧 
あります。 

• 氷け貯氷クース①切り欠き位置より、上に化ないよ 
ラに氷をな台して < ださい。 

切り欠き位置よりも上じありますと、 

製氷皿巧うま < 置けななったり、クー 
スを押し込んだ際に製氷皿巧天井面に 
当たり、水巧こぽれることけ'あります。 

• フタげ取れに < いときは、ツバに手をかブて化して < ださしん 


切り欠ぎ 






♦スライドクースに 5.9 kg じし h のちのを入れないでくだちし、。 

クース巧変おしたり、割れたりすること巧あります。 

♦ご使用後は奥までしつ0り巧し込んで< ださい。冷凍室扉 
巧半開きになることびあります。 



j l r ^ 

しが， 


\ 



大きな食品や長期間貯蔵する食品を入れます。 

♦下段クースじ、10.4 kg な上のものを入れないで < だ'ちい。 

クース巧をおしたり、割れたりすること巧あります。 

♦をま室扉をしつ巧り閉めてお使い < ださい。食品の詰め 
すぎなどにより、扉げ半開きになっていると、 ) 令えな< 
なります。 


製氷皿の使いなた 

1製氷皿に水を水位線 
I まで入れる。 

♦フタは t ツトするとき 
水をこぼし I こ <<、じ 
おい移りも防げます。 



2 



下段ケ-ス 


スライドケース 


どこでちアイスセツ 


(つづき) 


野粟室 


冷凍室 


ご使用方法 







































































































































创棘聯/迎丽 I 臓 7 こ胃同で 


うすいん棚(上段)/高さかわるん棚冲獻 


左ち①奥を弓 I っ掛けて 
ありますので、奥をみ 
し持ち上げ、ず前に弓 I 
ぎ化します。 
取り付けるときは、奥 
面に当たるまで押し込 
んで < ださい。 



ポケット（上段•中段) 


ポク、ソト①取り付けは 
固< してありますので、 
左ち①底面を軽<突き 
上げな巧5、ゆつ < り 
押し上げて < ださい。 



チルドケース 



クースをいっぱいじ弓 I 
き化します。手前をみ 
し持ち上げ、ち5に弓 I 
ぎ化します。 




庫内なの交換 



庫内灯のごを文 


0 電源プラグを抜<。 

貸ラすいん棚を取りはす'す。 

曾ランプカバー下側@部に指をなけて、持ち上げ 
なけ5手前に引き、ランプカバーをはす'す。 

上部 、ソ ベは奥 I こ押し込むよラにしてはす'す。 
※ツソな'固<はす'しに<いときは、左ちに振る 
よラにするとはす'れやす <なります。 

© 庫内むを交換する。 

庫内むは しっかりねじ化む。 

/庫内む交換後、ランプカバーを取り付けて\ 

/ <ださい。 \ 

※ランプカ/'(一を取り付けるときは、下側 
1 を巧 I こ差し込み、上側を奥 I こ押し込わと/ 

\容易に取り付け5れます。 / 


♦型式をご指定のラえ、お買い上げの販売店でお求め<ださい。 

♦巿版のランプは絶巧に使用しないでください。 

巧巧が庫的に漏れた房合、引义して爆発するち巧があります。 


庫内な部品ま号： R - S 37 V 2 600 


A 警告 

■庫内なを交換ずると 
をは必ず電源プラグ 
を巧く 

抜なす'じ作業すると感電や 
け巧をすること巧あります。 

■庫内なはゆるみなく 
しっかりねじ込んで 
ください。 

冷媒巧庫内に漏れた場合、 
引义して爆発する原因じな 

I 刪。 _ J 


の 


取り付けかたは、はずしかたの逆の順序で行います。 

を蔵室の部品の取りはずし•取り付けの際は扉を90度拟上開いてください。 



ンボダブルポケッ 


ポク、ソト① 取り付けは固 < してありますので、 
左ち①底面を軽<突き上げな巧5、ゆつ < り押 
し上げて < ださい。 




下段ケース•スライドケース 




扉を開け、図のよラにスライドクー 
スを弓 I ぎ化します。 . 


スライ ドクース 




扉の手前を持ち上げ、ち5じゆつ< 
りと弓 I き化し、扉を床に着けます。 





※扉をはす'した時は、 
枠を上な巨取り付け 
て < ださし、。 

下段クースを図のよラに持ち上げます。 
取り付けの際は、クー3左ち前側の突 
起を扉枠の角巧じ入れ、クースろちで 
梓を抱え込およラに t 、 ソトして<だ 
さし、 

突起- 




野菜ケース-スライド小物ケース 


扉を開け、図のようじスライド小物 
クー 3 を弓 I ぎ化します。,, ^ 


スライド 
小物 クース 


扉の手前を持ち上げ、さ己にゆつ<り 
と弓 I き化し、扉を傾けます。 







※扉をはす'した時は、 
枠を下な己取り付け 
て < ださし、。 


野菜クースをず前に持ち上げます。 
取り付けの際は、クース左も奥側の突 
起を扉枠の角巧に入れ、クース/3、ちを 
枠の上に乗せるよラじ t 、 ソトして<だ 
ちし、。 



こんなとさには… 


塗装面に傷び付いたときは 


放ってお<と、ちけや塗装のハ乃しなどな'発生しますので、早めに迴置して<ださい。 
【簡単な処置ちる】※ちぴは紙やすりなどで落として灯己 
〇ルちな傷は、テープを目占る。 

〇大きな傷は、防水性の壁紙を貞占る。 


停電したとさは 


扉の開閉を減5し、新たな食品の保をはさけて<ださし'\。 


長期間使わないとさは 


電源プラグを抜いてな 5 庫内をおそうじし、 2 〜 3 日間扉を開けて乾燥ちだて < ださい。 

( HZ 1巨ぺージ） 


部品のはずしかた•取り付けかた/こんなときには 


お手入れ 






























































































































































■月に 1 回はお手入れを。 


お手入れのしかた 


© 電源プラグを必す抜き、点検をします。 

①電源コードに傷灯'ありませんむ？ 

②電源プラグ丹'熱くなっていまだん灯？ 

© やわ5むい巧にめるま湯け薄めた中性洗剤を含ませ 
て拭いてください。中性洗剤で拭いた後は、水拭きし 
てくださし、。 

•本体が庫巧じ水をけけないでください。 

© お手入れ後、電源プラグをコン tz ジトじしつ灯り差し化 
んでくださし、。 

•不審な点灯'ありました5、す<1こお買上げの販売店へご連絡ください。 


電源プラグを抜いたあと、すく’じ差し込んでち 
10分間は圧縮機の運賠をしません。 


ただし庫内け'冷えて 
いない場含は、約10 
秒で運転を開始しま 
す。 




Sr ドァパッキング 


ミ与れやすいところです。 
下側もよ<拭いて<だ 
ちし、。 



[汁到， 

-1 

A 

汚れが汁がたま ったら\ 


拭き取って <ださい。 


\、 




-ドアポケット•ケースなど 


はす'して、水洗いして 
<だ'ちい。 


ノ 



A ミ主意 

■を蔵庫の底面に 
手を入れない 

冷蔵庫の庭面には 
鉄板巧あり、けけ' 
^の原因じなります。. 


♦もしご不審な点巧ありまし 
忆ら、 す<1こお買い上げの 
販売店じご連絡 <ださい。 


お願い 


八言告 

国お手入れの際は電源プラグをコンセントから巧くまためれた手で巧き差ししない 

感電すること巧あります。 

■ 電源プラグの刃及び刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよく拭き取る 

ほこりで電気け’ショートしやす<なり、义災①原因じなります。 

■ 電源コードや電源プラグが傷んでいたりコンセント①差し込みがゆるいときは使用 
しない 

感電•ショート•発义①原因じなります。 

■ 水をかけない 

電気部品の絶縁巧悪<なり、感電•义災①原因じなります。 


参食用ミ由やなんきつ類の皮に含まれている汁方'付いた場合は、拭き取って < ださい。プラスチック巧割れること巧あります。 
参食品などの汁げ扉表面に付いた場合は、すぐ拭き取ってくだちい。そのまま放置しますと、変色することヴあります。 

• 化学ぞラきんをご使用の際は、化學ぞラきんの注意書にがって < ださい。 

参 巧のものは使庙しないで < ださい。塗装面や部品を傷めます。 

シンナー•ベンジン•アル〕ール•技由•粉せっけん•み巧き粉•アルカリ性洗剤•弱アルカリ性洗剤•ワックス’熱湯- 
酸•たわしなど。特に、アルカリ性洗剤•弱アルカリ性洗剤は、プラスチックの表面を黄をちせたり、プラスチック 
巧割れることちあります。 



音がうるさいとさ 

•床巧しっ灯りしていますな？ 

•据え付け巧悪 <、げたついていません灯？ 
•背面巧壁などじ当たっていまだん灯？ 
•冷蔵庫の周囲に、おぽんなどけ落ちて 
音を化していませんな？ 


故障办 im ■ど思で巧】 


次のことをお調べください 


全くをえないとき 

• 電源プラブ巧抜けていません灯？ 

•ヒューブやブし一力一巧切れていまだん灯？ 
•停電ではありまだん灯？ 

よくをスないとき 

•温度調節を"弱"にしていません灯？ 

•直射日光巧当たったり、お< じガスしンジなど巧 
ありませんで? 

•熱いものを入れたり、扉をひんぱんじ開けていま 
せん0? 

•食品を詰めすぎていまだん灯？ 

•周囲の風通しはよいです0? 

•扉巧食品に当たって半開きになっていません灯？ 
•据え付け後、充分に時間巧たっています妇 ' ? 

(夏場など)ちえるまでじ 24 時間ななることけ'あり 
ます。） 

•夏場の特に暑い時期ではありません灯？（外気温 
け'特に高し^ときじは、を却力巧低下し、アイスク 
リーム巧柔邑な<なったり、ドアポクット①温度 
な'高<なったりすること巧'あります。） 

を蔵室、野菜室で食品が凍結するとき 

•温度調節を"強"じしていません灯？ 

•周囲の温度巧 5 でじ(下になっていまだん灯？ 
•水分のるい食品を、冷蔵室棚の奥に入れてません 
な？ 

庫内のにおいが気になるとき 

• じおいの強い食品を、ラップをしないで入れてし、 
ませんな？ 

巧面や庫内に水がたまるとき 

•扉巧食品に当たって半開きになっていません打？ 


これは故障ではありません 


が側に露が付く庫内に霜、氷、露が付く 

• 周囲の湿度巧高し化き、外側やドアパッキング、 
扉に露巧付<こと巧あります。また、扉の開閉 
回数け'をいとき、水分のをい食品を入れたとき 
じ、庫内（特に野菜クース内） 

じ露など付 < こと巧あります。 

乾いた巧で巧き取って < ださし、。 

X ドア内側の巧は冷蔵庫の製造 
工程じて断熱材を充填する 
際に内部の空気を逃巧すための 
巧です。 




扉を閉めた直後、すぐに扉を開けようと 
すると、扉が重く感じる 

•庫内に入った空気巧急に冷やされて、 

庫内の圧力巧一時的に庫外より低< 

なるためです。 

扉を開けたとさ、モーター音がする 

•) 令却運転時に庫内冷巧用フアンけ'回転している 
ためです。 

扉を閉めたとさ、他の扉が一瞬開く 

•扉を閉める際の、中の風圧を逃巧す 
ためです。 



を蔵庫の前面や側面や背面が熱く感じる 

•露付き防止パイプや放熱パイプを内蔵しているため 
で、食品の貯蔵には影響ありません。特に夏場は、 

熱 < 感じること巧あります。 放執パイプ 


※背面の巧は、冷蔵庫の製造工程 
じて断熱材を充填する際に内部 
①空気を逃巧すための巧です。 



■な上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときは、すぐにお買い上け①販売店にご連絡 <だちし、。 
アフターサービス じついては、 （にす 19、20ぺージ)をご覧<だちい。 


このよラな音は故障ではありません 


お手入れのしかた/故障かな？と思つた5 


お手入れ ご注意と点検 

































































































































































































3 運搬现で抓で仕様- 


移動•運搬のまえに 

移動するときは 

傷のつきやすい床では、保護巧の毛巧や板などを敷 
いて < ださい。傾けて移動するときは、冷蔵庫背面下 
部の黒発皿に水が残っていないことを確認して<だ 
さい。水巧残っていると運搬時 
に床面にこぼれることがあり 
ます。冷蔵庫を傾ける前に、下側 
に雑巾などを敷いて < ださい。 

暴発皿 



移動•運搬のとき 

♦扉巧開灯ないよラに、 
しつ打り固定して<だ 
ちし、。 


取っ手(手かけ部) 
を持つ。 



A 警告 


■背面 • 側面などをぶつけたり 
傷付けたりしない 

壁内の配管な曰)ち媒巧漏れ化すと、 
义災•爆発の原因になります。 



ノ 


お願い ♦ 弓 I き化し扉の取っまは、指ガ滑りやすいため危険ですので、運搬には使わないで < ださい。 

• 扉を持って運んだ U 、 横積みをしないで<ださい。（圧縮機の故障の原因じな U ます） 

• 2人し处上で運搬して < だちい。 


お知らせ • 鼠居の場合、周波数 50/60 HZ (ヘルツ） は共用ですので特別な操作はありません。 

電気の周波数 50/60 HZ (ヘルツ） ①異なる t 也域へ転居される場合でち、本)ち蔵庫は巧同波数 
巧用で運鼠しますので、特別な操作はむ要あ U ません。 



型 式 

R -27 ZS 

種 類 

冷凍冷蔵庫 

定巧内容積 

26巳 L 

ち蔵室 

146 L 

野菜室 

已4し< 29し〉 

冷凍室 

65 し < 42 し〉 

かお寸法 

幅 540 mm X 奥巧 625 mm (ハンドル含ます） X 高さ1,495 mm 

定巧電圧 

100 V 

定巧周波数 

50/60 HZ 共用 

電動機の定巧 
消費電力 

87 W 

電熱装置①定 
巧消費電力 

137 W (霜取り時） 

を 間 

消費電力量 

を蔵室扉内側の品質表示ラベル1こ表示してあります。 

質 量 

已 6 kg 


部品 


ラすいん棚 . 

局 さなわるん棚- 
チルド クース… • 
卵クース . 


1ポクット（上段）…1 
1ポクット（中段）…1 
1 かンボブブルポクリト ... 1 
1 


野ま クース 



t 么 ^巧 

m ぷ 


スライドクース . 1下段クース • 

どこでちアイス tz ツト . 

ラち：製氷皿（フタ付） . 

，時氷 クース . 


>「定格内容積」は、日本工業規格 （JIS C 9801) に基づき、庫内部品のうち)令やす機能に影響灯'な <、工具無しにはすせる棚や 
クース等を、はす'したが態で算出したものです。「定格内容積」 I こは、 r 食品収納スペース」と r 冷気循環スペース」を含みます。 
> < >巧は、 r 食品収納スペースの目安」です。引き出し式貯蔵室煙?ま室、冷凍室）の場合、 r 定格巧容積」と併せ「食品収納ス 
ペースの目安」を表示しています。 

>霜取りは1日1〜2回程度、1回の霜取り時間は20〜30分程度です。 


曲 


修理に関ずるご相談ならびにご不明な点は、お買い上 
げの販売店または TEL 01 20-31 21 -68 にお問い合 
わせ <ださい。 


ご転居により、お買い上げの販売店のアフターヴービスを受 
けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。 
ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていたださます。 


17 ぺージにしたびって調べていたださ、なお異常び 
あるとさは、必ず電源プラグを巧いてから、お買い上 
げの販売店にご連絡ください。 


■ ご連絡していたださたい内容 

アフターサービスを お申しつけいただくときは、下の 
ことをお知らせください。 


品 名 

日立を;まを蔵庫 

型 式 

R -27 ZS 

(冷蔵室ドア内側の銘板に記載され、 
、ている型式をお知 5 せ<ださい 。 J 

お買い上げ日 


故障の状況 

でさるだけ詳しく 

ご住巧 

付近の目印等ちお知らせください。 

お名前 


電話ま号 

( ) - 

訪問希望曰 



※型式は保証書にち記載されています。 


■ 保註期間中は 

修理に際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定に従って、販売店び修理させていた 
ださまず。 

■ 保註期間び過ざているとさは 

修理ずれば使巧できる場合には、ご希望により修 
理させていたださます。 

■ 修理料金のし<み 
修理料金=技術料+部品代+出張料 

などで構成されていまず。 


診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業に 
かかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機 
器などの設備費、一般管理費などび含まれます。 


修理に使用した部品代金です。その他修理に 
付帯する部材などを含む場合ちあります。 


商品のある場所へ技術ちをが遣する場合の費用で 
す。別途、駐車料金をいただ < 場合びあります。 





保証書(別添) 


保証書は、必ず r お買い上げ曰-販売店名」などの記入をお確かめのラえ、販売店から受け取っていたださ、 
内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。なお、 食品の浦 償 等、商品修理 L ソかの責はご容赦ください。 

- 保註期間 - 

お買い上げの曰か 51 年間でず。 (ただし、;令凍サイクル’庫内;令却器用ファンおよびファンモーターは、已年間です。) 

なお、保証期間中でちち料になることびあ0まずので、保証書をよくお読みください。 


補修用性能部品の保有期間 


を蔵庫の補修用性能部品の巧有期間は、製造打ち切り後 9 年でず。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持ずるために必要な部品でず。 


修理を依頼されるときは（出張修理) 


ご不明な点や修理に関するご相談は 


転居されるときは 


移動•運搬のしかた/仕様 


保証とアフタ I ヴ I ビス 


ご注意と点検 


旧 


























































































